JAN PLANECKI 


dyrektor szkoły im. K. Chodkiewicza w Krakowie 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 13 września 1951 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 16 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd w nieutulonym żalu 
pozostała żona z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 17 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafjalnym św. Anny. 
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w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 i 102-48. 


